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IV. Experimentum, in Argenti-Fodina Salana, 
circa afcenfum'Mercurii in Barometro, in- 
ftitutum. Per And. Celfium. Ex A&is Lite- 
rariis Sueciae Ann. 1724. Trimeftr. IV. 

A D variationem column* mercurialis obfervandam, 
pro diverfa altitudine regionum atmofphasrae, fadi¬ 
ng noftras profundiores in primis idoneas cenferi debent. 
Harum enim profunditatem non modo omni exa&itu- 
dine metiri j fed Sc brevi temporis fpatio obfervationem. 
totam abfoivere licet. Quo fane commodo haud raro 
deftituuntur, quibus circa altiores montes hxc talia ex- 
periri animus eft. Si itaque quamplurima in variis fb- 
dinis inftituerentur experimenta ; nullidubitamus,quin 
\ r era progreftio, qua denfttates acris decrefcanr, tandem 
fua fponte fe proderet. 

In magna fod'tna Cuj>rimontana argenti viviafcenfum 
a viro ampliflimo Georgio Vallerio dudum obfervatum 
effe, ex litteris ipfius ad Cl. TDe La Hire d. Julii, 
A. 1711. Fahlunce datis, eertiores reddimur. * 

In argenti vero fodina Salana, feptemfere milliari- 
tras ab Upfalia 'verfiis occidentem diffita, hujus rei pe- 
riculumame faftum eft dieiS Aug. current-is anni.Sc-i- 
Kcet juxta limen putei Regina Chriflin-te, (^Drettning 
Qhrifthia Schatcht^) hydrargVri ‘altitudinem -go digit. 
Sc 38 centef. feu HI4 pedis Suecani obfervavi. Gum 'Ba¬ 
rometro deinde intonna, quaefuni adpenfa machina hy~ 
draulica trahitur, ad profunditatem 636 pedum me de- 
mili ^ ubi mercurius ad 30 dig. 98 centef. afcendiffe de- 


* Vid . Memoircs del’Acad. R, des Sc. l’ann. j 712. p. 1 08. 
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prehenfus eft. Inde iterum eveftus ad orincium putci, 
in eadem ac anrea aftitudine, nempe 30 dig. 38, cent, 
columnam mercurialem notavi. Aden ut hydrargyrum 
636 ped. in aere elatum 61 ineas feu r lv ped. defcenderit; 
6c lie confequenter, fi aer sque deni'us ubique fuppone- 
retur, unius linear in cylindro mercuriali variatio, 106 
ped. aftitudini perpendiculari correfponderet. Hovx il- 
lius intervailo, quo integra perficiebatur obfervatio, ces¬ 
ium erat pluvium nonnihii 6c ventofum; nulla tamen 
fenlibilis mutatio, columns mercurialis in alio Baro- 
metro fupra fodinam parieti affixo, ifto tempore videri 
potuit. 

Poftero die, aere fereno 6c tranquillo, ad balm tem- 
pli urbis Sala, haud procui a fodina diftanti?, argentum 
vivum 30 dig. 36 cent, altum haslit, ad altitudinem vero 
145 1 ped. in turri ejufdem templi fcandens, mercurium 
ad 30 dig. 23 cent, fubftitilfe deprehendi, ut unius lineae 
in Barometro defeenfui, altitudo n if r ped. refpondeat. 
Balls templi 60 fere pedes infra fuperficiem fodina; depri- 
mitur. Iplius autem fodinae elevationem fupra mare 
Balticum explorare nondum licuit. 

Ut hasc noftra obfervatio cum exterorum hujus ge¬ 
neris experiments rite conferri queat, notandum eft in¬ 
ter pedem Suecanum 6c Parifinum Regium earn rationem 
intercedere, quae eft inter 1000 & 1096, feu izy 6c 
137 proxime ; quam ex pede Gallico orichalceo, inlig- 
nis artificis Chafotot manu infculpto, cum pede St'tern- 
hielmiano, qui in Bibliotheca publica Upfal. fervatur, 
collatOj exadiffime obfervavi. 


FINIS. 



